EMIL BARUCH 


Właściciel młyna parowego 1 fabryki, 
Obywatel miasta Krakowa, Starszy zboru ewangiclickiego, 


Członek Izby handlowo-przemysłowój i kady c. k. kolei państwowych, 
Cenzor banku austryacko-węgierskiego 1 t. d. 


przeżywszy lat 54, po krótkićj lecz ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł w dniu 14 Grudnia 1886 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się we Czwartek dnia 16 Grudnia 1886 r. o godzinie 3 popołudniu, z domu 
pod L. 11 przy ulicy Lubicz wprost na Cmentarz do grobu familijnego, na które pozostała w glebokim żalu 
rodzina, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zaprasza. 


W drukarm „CZASU* w Krakowie. 


